Za spokój duszy $. p. 


Generała WŁADYSŁAWA 


BOBINSKIEGO 


zmarlego w Londynie w lutym 1975 r. 


odprawione zostanie 


w piątek dnia 28 lutego 1975 r. o godz. 16 w kaplicy Loretańskiej kościoła OO. Kapucynów w Krakowie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zapraszają: 


CÓRKA CHRZESTNA I PRZYJACIELE. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 


D. Z. 1897/75 - 30 


